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वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
( व्यापार उपचार महानिदेशालय ) 
जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना का शुद्धि -पत्र 

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2019 
सं 6/12/ 2019- डीजीटीआर दिनांक 03.07 .2019 


विषयः चीन जन . गण., कोरिया गणराज्य, यूरोपीय संघ , जापान, ताइवान, इंडोनेशिया , यूएसए, थाइलैंड, 

दक्षिण अफ्रीका , यूएई , हांगकांग, सिंगापुर, मैक्सिको, वियतनाम और मलेशिया से स्टेनलेस स्टील के 
फ्लैट रोल्ड उत्पादों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच । 


फ . सं. 6/12/2019दिनांक 03.07 .2019 की जांच की शुरूआत अधिसूचना में निम्नलिखित सुधार 
किए गए हैं । 


1. पैरा 7 में , "0.05 मिमी से नीचे की मोटाई" को " 0. 5 मिमी से नीचे की मोटाई " के रूप में पढ़ने के 
लिए सही किया गया है । 


2. पैरा 7 की तालिका में , " 600 MM से कम चौड़ाई, 600 MM से अधिक चौड़ाई " को "600 MM से 
कम चौड़ाई, 600 MM या अधिक चौड़ाई " के रूप में पढ़ने के लिए सही किया गया है । 
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3. TT 22 # , "Get Red IT 37844T chiede HTTPUCHI " Tot " HIST JT 3RTAT Gadt 
आवश्यकता" के रूप में पढ़ने के लिए सही किया गया है । 

[41. H . 6 / 12 / 2019. 51 & 341 ] 


सुनील कुमार , अपर सचिव एवं महानिदेशक 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES) 


CORRIGENDUM TO INITATION NOTIFICATION 


New Delhi, the 11th July , 2019 


NO . 6 / 12 / 2019 -DGTR Dated 03. 07 . 2019 


Subject : Anti -dumping investigation concerning imports of Flat Rolled Products of Stainless 
Steel from China PR , Korea RP, European Union , Japan , Taiwan , Indonesia , USA , Thailand , 
South Africa , UAE , Hong Kong, Singapore , Mexico , Vietnam and Malaysia . 


The following corrections are made in the initiation notification having F . No. 6 /12 /2019 dated 
03 .07. 2019 . 


1. In Para 7, “ thickness below 0 .05 MM ” is corrected to read as “ thickness below 0 .5 MM . 
2 . In table at para 7 , the width specified as “Width less than 600 MM , Width more than 600 MM ” is 

corrected to read as " Width less than 600 MM , Width 600 MM or more ” . 
3 . In Para 22, “ the need to continue or otherwise” is corrected to read as “ the need to impose or 

otherwise ” . 


[F .No .6 /12 /2019- DGTR ] 


SUNIL KUMAR , Addl. Secy. & Director General 
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